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Einwellige Wechselstrome.
Die Arbeit, die dem Stromkreis in der Zeit dt zugefiihrt wird, ist
dA = pidt==pm im sin cot sin (cot — cp) dt und die momentane Leistung
—
Cut
= pi = pmimsma)t&m(cot--- cp} = | pmim [cosy— cos(2o>f
Der Augenblickswert der Leistung schwingt, wie die Gleichung zeigt und durch Fig. 8 veranschaulicht wird, mit der doppelten Frequenz um den Mittelwert |pm*"wcosy.
Die mittlere Leistung des Wechselstromes ist T
===TJ Pidt = 2Pmi
Da -fL =
V2
Pn
V2 nung sind, schreibt man
= P die Effektivwerte von Strom und Span-
(13)
COS(f
Fig. 8.
Die mittlere Leistung eines Wechselstromes berechnet sich  als
Produkt aus den Effek-tivwerten von Strom und Spannung und dem Kosinus der Phasenver-
schiebung zwischen ihnen. Sofern y von Null verschieden ist, ist die Leistung kleiner als bei Gleichstrom, wenn Strom und Spannung ebenso groB sind wie die Effektivwerte des Wechselstromes. Dies riihrt daher, daB die Augenblickswerte der
Leistung, wie Fig. 8 zeigt, wahrend eines Teiles ~ jeder Halbperiode
negativ sind. Der Wechselstrom fiihrt wahrend eines Teiles jeder Halbperiode dem Stromkreis von der Stromquelle Arbeit zu, wahrend eines anderen Teiles gibt er Arbeit von dem Stromkreis an die Quelle zuriick.
Bei einem Stromempfanger ist die zugefuhrte Arbeit groBer als die zuriickgegebene, der Mittelwert der Leistung ist positiv, dies ist stets der Fall, wenn cp kleiner als 90° ist. Ist y = 90°, so ist die mittlere Leistung Null, sie ist negativ, wenn cp groBer als 90° ist. Dies entspricht einem Stromerzeuger.
Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung wurde hier als gegebene GroBe angenommen, und nicht gefragt, wodurch sie entsteht. Hieriiber sollen die nachsten Kapitel AufschluB geben.l einer einzeln betrach-teten Schwingung ist die Phasenverschiebung zweier durch einen physikalischen Vorgang verkniipfter Schwin-gungen unabhangig von der Wahl der Anf angszeit und hat eine physikalische Bedeutung, bei dem Induktionsvorgang die, daB die EMK positiv ist, solange der FluB abnimmt, und negativ, solange er zunimmt.
